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Overview : The Equalizer 3 - Senza tregua ita streaming ~ Da quando ha abbandonato la 
sua vita di assassino governativo, Robert McCall (Denzel Washington) ha lottato per 
rimediare alle orribili azioni compiute in passato e trova una strana consolazione nel 
perseguire la giustizia in favore degli oppressi. Sentendosi inaspettatamente a casa nel Sud 
Italia, scopre che i suoi nuovi amici sono sotto il controllo dei boss della criminalità locale. 
Quando gli eventi precipitano, McCall sa cosa dovrà fare: difendere i suoi amici e sfidare la 
mafia. 


Title original : The Equalizer 3 
Status : Released 


Release Date : 30 August 2023 


Tagline : La giustizia non conosce confini 

Genres : Azione | Thriller | Crime | 

Production Companies : Escape Artists Columbia Pictures Eagle Pictures ZHIV Productions 
Production Countries: Italy | United States of America | 
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Un film è una serie di immagini che, The Equalizer 3 - Senza tregua streaming ita dopo 
essere state registrate su uno o più supporti cinematografici e una volta proiettate su uno 
schermo, creano l illusione di un immagine in movimento Questa illusione ottica permette a 
colui che guarda lo schermo, nonostante siano diverse immagini che scorrono in rapida 
successione, di percepire un movimento continuo 


La denominazione di The Equalizer 3 - Senza tregua Film completo italiano proviene dall 
apparato brevettato dai fratelli Auguste e Louis Lumière nel 1895, basato su alcune 
innovazioni tecniche rispetto a quelli dei loro predecessori d altra parte, precedentemente, 
con il termine di cinématographe era stato denominato l apparato di cronofotografia del 
francese Léon Bouly La prima proiezione pubblica, con l apparato dei fratelli Lumière, ebbe 
luogo il 28 dicembre 1895 Essa avvenne appunto in pubblico, a pagamento, all interno della 
Sala Indiana del Gran Cafè de Paris Il film proiettato si intitolava L uscita dalle officine 
Lumière 


Negli anni 20, lo sviluppo di tecnologie di registrazione elettronica del suono rendeva 
pratico incorporare una colonna sonora di voce, musica ed effetti sonori sincronizzati con 1 
azione sullo schermo citazione necessaria scaricare The Equalizer 3 - Senza tregua Film 
completo sub ita sonori risultanti erano inizialmente distinti dai soliti silenziosi film in 
movimento o film chiamandoli film parlati o talkie citazione necessaria La rivoluzione che 
fecero fu rapida Nel 1930, il film muto era praticamente estinto negli Stati Uniti e veniva già 
definito il vecchio mezzo citazione necessaria 


Negli Stati Uniti, gran parte dell industria cinematografica è incentrata su Hollywood,The 
Equalizer 3 - Senza tregua Film streaming Altadefinizione in California Altri centri regionali 
esistono in molte parti del mondo, come Bollywood , con sede a Mumbai , il cinema hindi 
dell industria cinematografica indiana che produce il maggior numero di film al mondo 5 
Sebbene le spese legate alla realizzazione di film abbiano portato la produzione 
cinematografica a concentrarsi sotto gli auspici degli studi cinematografici , i recenti 
progressi nelle attrezzature per la realizzazione di film a prezzi accessibili hanno permesso 
alle produzioni cinematografiche indipendenti di prosperare 
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Alcuni film degli ultimi decenni sono stati registrati utilizzando una tecnologia video 
analogica simile a quella utilizzata nella produzione televisiva The Equalizer 3 - Senza 
tregua Film streaming CB01 Anche le moderne videocamere digitali e i proiettori digitali 
stanno guadagnando terreno Questi approcci sono preferiti da alcuni cineasti, soprattutto 
perché i filmati girati con il cinema digitale possono essere valutati e modificati con sistemi 
di editing non lineare (NLE) senza attendere 1 elaborazione del filmato La migrazione è stata 
graduale e, a partire dal 2005, la maggior parte dei film è stata girata nel film 


